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Omgevingsvergunning - Verlengen behandeltermijn regulier. Hof van 
Scheveningen 24 te Den Haag 

Algemene informatie 

Het plaatsen van een rookgasafvoer aan de achterzijde van de eengezinswoning Hof van Scheveningen 
24 


Ons kenmerk: 201605504 


Categorie: 

Bouwen 


Stadsdeel: 

Scheveningen 


Locatie(s) 

Hof van Scheveningen 24 


Ter informatie 

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te 
spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te 
vragen. 

Meer informatie? 

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.den- 
haag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070. 
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